KAROL DENKER 


były zarządea dóbr, 


przeżywszy lat 52, po długiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 30 grudnia 1899 roku. 


W żalu pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na pogrzeb, 
który odbędzie się w poniedziałek dnia I stycznia I900 r. o godzinie 3 popołudniu z domu pod L. 5 przy 
ulicy św. Gertrudy, wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we wtorek dnia 2 stycznia 1900 r. o godzinie 9 rano w kościele św. Mikołaja. 


IKonces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego w Krakowie. 


